DELUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 5855-87 


ANTONI 


YDON 


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE 


ODZNACZONY SREBRNYM I ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, MEDALEM ZWYCIĘSTWA 

I WOLNOŚCI, ODZNAKĄ 1000-lecia PAŃSTWA POLSKIEGO, ZŁOTĄ C UZNAKĄ MIA- 

STA KRAKOWA, ZŁOTĄ ODZNAKĄ Z. N. P., ODZNAKĄ GRUNWALDU, MEDALEM 
10-lecia PRL, ODZNAKĄ 400-lecia POCZTY POLSKIEJ 


zmarł nagle, w 61-szym roku życia dnia 16-go listopada 1973 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi 


we wtorek 20. XI. 1973 r. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają: 


ŻONA, CÓRKA, SYN I RODZINA. 
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